Dr inż. ANDRZEJ 


ADIUNKT INSTYTUTU METALURGII METALI 
NIEŻELAZNYCH A. G. H., CENIONY 
PRACOWNIK NAUKOWY 


zmarł nagle, dnia 2 sierpnia 1973 roku w trzydziestym 
czwartym roku życia. | 


Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę dnia 11 
sierpnia b. r. na cmentarzu Rakowickim, o czym 
zawiadamiają: | 


DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU METALI 

NIEŻELAZNYCH, DYREKCJA I PRA- 

COWNICY INSTYTUTU METALURGII 
METALI NIEŻELAZNYCH A. G. H. 


MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
USŁUG KOMUNALNYCH 
w Krakowie 
Punkt Usługowy Nr 1, Rakowicka 26, tel. 579-21 
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